JOZEF KACZORO 


Mechanik, 


urodzony w Rzeszowie w r. 1545, 
po długich i dolegliwvch cierpieniach, opatrzony SS. Sakramentami, 
zmarł w Krakowie dnia 25 Marca 1899 r. 


>= 


Pogrążona w smutku zona zaprasza Krewnych, Przyjaciół 1 pobożną Publiczność na wyprowadzenie 
zwłok w Poniedziałek dnia 27 Marca b. r. o godz. 4 po południu, z Collegium Medicum przy ulicy 
Grzegórzeckiej, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


